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S.P. 
dr med. MARIAN 


CIEĆKIEWICZ 


urodzony 1893 r. w Cieszanowie 


LEGIONISTA, UCZESTNIK WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ 1914 - 1920, 
ŻOŁNIERZ KAMPANII WRZEŚNIOWEJ, LEKARZ SPOŁECZNIK, 
ODZNACZONY M.IN. ORDEREM ŚWIĘTEGO SYLWESTRA PAPIEŻA, 
KRZYŻEM KOMANDORSKIM POLONIA RESTITUTA, MEDALAMI 
GLORIA MEDICINAE i POLSKA SWEMU OBROŃCY 


opatrzony Św. Sakramentami zmarł dnia 18 stycznia 1999 r. 
„MSZA ŚWIĘTA i odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego 


spoczynku odbędzie się w czwartek dnia 21 stycznia 1999 r. o godz. 12.00 
na cmentarzu Salwatorskim, o czym zawiadamiają pogrążone w żalu: 


DZIECI z RODZINAMI 


* LILIA * Kraków, ul. Łazarza 19, tel. 421-24-80 


